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Etablissements « VERY BEST », PARIS 


Croquis d’une installation d'appareils d'éclairage 
et de chauffage “VERY BEST ” avec canalisation par chute 




Nous recommandons pour obtenir un éclairage plus intensif encore que celui 
de nos appareils munis de leurs réservoirs : l’installation à canalisation par chute ci- 
contre. 

Le mode d installation vu le plus de pression obtenu par la dillérence de hauteur du 
réservoir, a les avantages suivants : , 

1* De donner une lumière beaucoup plus intense équivalente à 300 bougies 
environ ; 

2* De pouvoir réduire les appareils à une hauteur totale de 35 à 40 centimètres, 
hauteur très demandée pour salles à plafonds bas; 

3° De fixer plusieurs appareils et meme un fourneau sur la même canalisation, 
le tout alimenté par un seul réservoir. 


Prix s 

Appareils mêmes prix que ceux du présent catalogue. 
Réservoir 6 litres avec robinet et raccord .... 


Robinet à pointeau avec raccord pour tige de lampe _ 2 50 

Tube cuivre rouge 3 ■»/“ en rouleau pour canalisation . ... Le mètre — 0 40 

Conduits pour fixer le tube de canalisation .Le cent — 0 25 

Raccords de canalisation forme T La pièce — 0 25 

~~ X .... — — 0 25 

T — — 0 10 


TOUS NOS APPAREILS SONT GARANTIS DE BONÏFONCTIONNEMENT 


